146                                     Zehntes Capitel.
Gabe es ein Temperaturintervall , fiir welches v als lineare Func-
dc tion der Temperatur sich darstellen liesse, so miisste ~^- = 0 und  cp
unabhangig vom Drucke sein.    Ferner ist bei alien Fills sigkeiten ,  die
/•}  2 ein Dichtemaximum haben, fiir die Temperatur dieses Maxiinums - <c0
do positiv, also -^ negativ, woraus folgt, dass fur die Drucke der Diohte-
maxima  cp  stetig  fallt.      Bei  den   Dichteminimis  dagegen  ware „ 42
3 c negativ und •^  positiv,  fiir die zugehorigen Drucke wiirde cp stetig
wachsen.
Die zunachst eintretende Abnahme von cp mit wachsendem p lasst sich rait den Zustandsgleichungen von van der Waals und Clausius ganz gut vereinigen, denn nach van der Waals' Gleichung ware
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Soil cp zuerst abnehmen , so muss v <. 3 1) sein , d. h. kleiner als das kritische Volumen (Bd. I, S. 418), was ja von vornherein feststelit. Aber freilich musste danach die specifische Warme der Fliissigkeiten oberhalb desjenigen Punktes , fiir den das Dichtemaximum eintritt, immer mit wachsendem Druck abnehmei), was den Tammann'schen Berechnungen fiir Wasser nicht entspricht. Die Clausius 'sche Glei-chuDg fiihrt zu einer sehr complicirten Beziehung, namlich es ist
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I       ,               c
(V  -fschiedenen Drucken bis 1000 Atmospharen qtiadratische Formeln
